FICHA DEJOGO AD VIVO 


PERFORMANCE 


El sexta 12:Setembro 2024 O) 21h00 9 másmonumental (ARG) (Buenos Aires) 


O ESPN 2 sevastán Zunino (ARG) 
Primera División Argentina 2024 -1 Fase -Rodada 14 


River Plate 
González Pirez 24 

Miguel Borja 38 
Maximiliano Meza 72. 
Facundo Colidio 90+1 


Franco Nicola 11 
Inaresto: 2-1 


ESTÁDIO ÁRBITRO VÍDEOS FOTOGRAFIAS COMENTÁRIOS RESUMO 


Posse de Bola Chutes (ago Escanteios Expected Goals 
61%8@39%  (10)27®@11 (2) 1202 4.51 7 00.98 
RIVERPLATE 
1 ES Franco Armani Tomás Durso 
16 Z Fabricio Bustos Matías DeLos 
14 [EE] González Pí e Saos 
4 [2 González Pírez 2 
= 16 EZ Moisés Brandán s 
E Germán Pezzella 7 cid 
EX Nicolás Romero 
24 [ZE] Marcos Acuña ss = 
ES Juan Infante 
5 [E] Matías Kranevitter 7 e 
E Adrián Sánchez 2577 
26 [E] Nacho Fernández * ee 7 09 
31 Renzo Tesuri wr es 
31 EX] Santiago Simón 
= Guillermo Acosta — Y 63 
8 [E] Maximiliano Meza @ 73 
= Franco Nicola Or 
9 E Miguel Borja Q ar “oor pi 
Luis Rodríguez 0 
7 
9 [Mateo Bajamich sa 
RESERVAS 
05 
ED Sino Peruzzi 68 
” 
23 [2 Rodrigo Villagra 79 pa 
EZ Mateo Coronel ss 
10 EE] Manuel Lanzint 0 o 
11 EX Nicolás Castro S 
41 EE Rodrigo Melo n 
m 19 pagas Marcelo “ 
11 [23 Facundo Colidio n O owr EE Estigarribia 


TREINADORES 
EX Marcelo Gallardo 


MELHOR 
EM 
CAMPO 


EZ Facundo Sava 


= MIGUEL BORJA 


ATACANTE - RIVER PLATE 


ow ON 


Pezzella Rodríguez Los 
llas = y 
66 75 83 72 
Franco Nacho Miguel Tomás 
Armani Fernández Borja Durso 
“j T. 1.2. 
González Mateo Guillermo. Nicolás 
Pirez Bajamicn Acosta Romero. 
68 E EAJ 
Moo zi os 
Fabricio: Franco Juan 
Bustos Nicola Infante 
CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES 
Milton Casco 
as 
Federico Gattoni Mateo Coronel 
ğir 027 
a] Rodrigo Villagra Nicolás Castro 
Gir 327 
DA] Manuel Lanzini A Rodrigo Melo 
Q21 2 
Facundo Colidio Marcelo Estigarribia 


6210 Gas 

ESTATÍSTICAS JOGADOR 

RIVERPLATE EncoTuC 
2.7 a Miguel Borja CHUTES Luis Rodríguez A 2Y 
22 A, González Pirez CHUTESA GOL Franco nicola Ñ, q v 
ra BR Santiago Simón TOTAL DE DIVIDIDAS Moisés Brandán $ 6 a 
22 gy Cieudio Eoheveri DIVIDIDAS COM SUCESSO Notės casto >| 1 
5 A González Pirez ROUBOS DE BOLA Matias peLossantos (| ga 
2 56 A, González Pirez TOTAL PASSES Nicolás Romero 8, 36 Y 
247 4, González Pirez PASSES CERTOS Juanintante Y 22 v 

: D manoli 6 = 
~ 2 p manue kanani FALTAS COMETIDAS Moisés Brandán $. 3 a 

3 fl Cieucio cese FALTAS SOFRIDAS Nicolás Romero A 3 
FOTOGRAFIAS 


Z EDITAR 


$ 


4-1 Atlético Tucumán 


ESTAVA NO ESTÁDIO? 


um dos que assistiu 
Istado, Faça login 


que seja 
u registesi 


LOGIN a 


CHUTESFORA 
8 E 
CHUTES 
7 E 
POSSE DE BOLA 
sx A ES 
CHESA GOL 
10 E: 
FALTAS 
7 N 
ESCANTEOS 
" uu + 
TIROS DE META. 
s E 
PASSESCERTOS 
389 E 19 
LANÇAMENTOS 
2 E 
CHUTES BLOQUEADOS 
° mu: 
DIVIDIDAS GANHAS. 
1 E 
DEFESAS 
o E + 
TOTAL PASSES 
p ná 
IMPEDIMENTOS 
2 E 
TOTAL CORTES 
12 E ++ 
EXPECTED GOALS 
451 E oe 
EXPECTED GOALS ON TARGET 
434 E: 
EXPECTED POINTS 
279 Hors 
EXPECTED GOALS CORNERS 
02 E 0.9 
EXPECTED GOALS NON PENALTY GOALS 
451 1 
EXPECTED GOALS SET PLAY 
033 E + > 
EXPECTED GOALSOPENPLAY 
419 M0. 


COMPETIÇÃO 


Primera 
EE Argentina 


n Argentina 2024 


ESTÁDIO 


Monumental Antonio 
Vespucio Liberti 
(Monumental de Núñez) 


ÈE Buenos Air 


